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MILK TABLES

Table for calculating the percentage of added water from the
solids-not-fat found in a sample of milk.

Solids-not-fat
8-4
8-3
8-2
8-1
8-0
7.9
7-8

7*7
7-6

7*5

7*4
7*3
7-2
7-1
7-0
6-9
6-8
6-7
6-6

6-4
6-3
6-2
6-1
6-0
5*9

5*7

5*4
5*3
5*2

5*0
4*9
4-8

4*7
4-6

4*5

Percentage of
added water

I-I8

3*53
4-71
5-88
7-06
8-24

10-59
11-76

12-94
14-12

15-29
16-47
17-65
18-82
20-00
21-18
22-35

23-53

24-71
25-88

27-06
28-24
29-41
30-59
31*76
32-94

34*12
35-29

36-47
37-65
38-82
40-00
41-18
42-35
43*53

45*88
47-06

Solids-not-fat
	Percentage of added water

4-4
	48-24

4'3
	49-41

4-2
	50-59


	5I-76

4-0
	52-94

3*9
	54*12

3'8
	55*30

3'7
	56*47

3-6
	57*65

3*5
	58-83

3-4
	60-00

3-3
	61-18

3-2
	62-36

3*1
	63-53

3-0
	64-71

2-9
	65-89

2-8
	67-06

2-7
	68-24

2-6
	69-42

2-5
	70-59

2-4
	71-77

2-3
	72-95

2-2
	74-12

2-1
	75-30

2-0
	76-48

r-9
	77-70

1-8
	&"oo

1-6
	81-18

1*5
	82-36

1*4
	83-53


	84-71

1-2
	85-89

I'l
	87-06

1-0
	88-24

0-9
	89-42

0-8
	90-59

0-7
	91-78

0-6
	92*95

0-5
	94-12

For each additional o-oi per cent, of solids-not-fat deduct
per cent, of added water.